TEODOR SIGMUND 


konduktor e. k. kolei państwowej, 


przeżywszy lat 47, po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zmarł dnia 11 Lipea 1902 r. 

W. smutku pozostała żona wraz z ezworgiem małoletnich dzieci zaprasza Krewnych, 

Kolegów. Znajomych i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie 


w niedzielę dnia 13 lipca b.r. o godzinie 4-tej po południu, z domu pod L. 5 przy ulicy 
Krótkiej, wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odbędzie się w poniedziałek dnia 14 Lipca b. r. o godz. 8 rano w kościele sw. Floryana. _ 
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Drukiem: W, Korneckiego w Krakowie. 
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